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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van regulering van 
Transporttaken TenneT 2017 - 2021, Autoriteit Consument en Markt 


Zaaknummer 16.0112.52 

1. Op grond van artikel 41, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet stelt de Autoriteit Consument 
en Markt (hierna: ACM) de methode van regulering vast voor de uitvoering van de wettelijke taken 
door een netbeheerder (hierna: methodebesluit). 

2. Met het oog op de zorgvuldige voorbereiding verklaart ACM op de voorbereiding van het 
methodebesluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing zoals bedoeld in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Deze procedure kent geen 
bezwaarfase. Na inwerkingtreding van het methodebesluit hebben belanghebbenden de mogelijk¬ 
heid beroep in te stellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

3. Conform artikel 3:11 van de Awb ligt het ontwerp van het methodebesluit voor een periode van zes 
weken ter inzage bij ACM (Zurichtoren, Muzenstraat 41 te Den Haag). Als u het ontwerp van het 
methodebesluit wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van 
ACM (tel. 070-722 2000). Ter aanvulling is het ontwerp van het methodebesluit gepubliceerd op de 
internetpagina van ACM (www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/). 

4. Op 9 mei 2016 vindt van 9:30 tot 11:30 een hoorzitting plaats. Als u hierbij aanwezig wilt zijn dan 
kunt u zich tot en met 26 april 2016 aanmelden via telefoonnummer 070 - 722 2312 of regulering- 
energie@acm.nl. Bij uw aanmelding wordt u verzocht aan te geven hoeveel spreektijd u wenst. Als 
er geen aanmeldingen zijn dan komt de geplande hoorzitting te vervallen. 

5. Op grond van artikel 3:16 van de Awb hebben belanghebbenden vanaf het moment waarop het 
ontwerp van het methodebesluit ter inzage is gelegd zes weken de tijd om een zienswijze naar 
voren te brengen. ACM legt het ontwerp van het methodebesluit ter inzage op de dag van 
publicatie van deze kennisgeving in de staatscourant. Naast dit ontwerp van het methodebesluit 
legt ACM nog andere ontwerpen van methodebesluiten ter inzage. ACM verzoekt u om voor elk 
ontwerp van het methodebesluit een separate zienswijze in te dienen. Uw schriftelijke zienswijze 
kunt u richten tot Directie Energie van ACM, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht 
uw reactie in aanvulling hierop per e-mail te sturen aan: regulering-energie@acm.nl. Het moment 
waarop de schriftelijke zienswijze is ingediend conform artikel 6:9 Awb is bepalend voor tijdige 
indiening. 
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